販売店名•住所 ’TEL 


担当者名 


客 

様 


ご住所 


TEL 


おお名前 


m 証書品番 MM - HS 507 NC 


保証期間目ヶ月お買い上げ年月日 

年月日 

保証規定 



1.保証期間内に正常な使用げ態でご使用の場合に限り品質を保話しておりまず。万一保話期間内で故障がありました場合は、当社所定のち法でお償修理い 
たしまずので、保話書を商品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。 

2ぶのよラな場合は保話期間内でら有償修理になりまず。 

(1) 保証書をご提示いただけない場合。 （2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換え5れた場合。 

(3) 故障の原因び取り扱い上の不注意による場合。 （4) お客様による輸送•移動中の衝撃による場合。 

(已)天変地異、な5びに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。 

3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保話期間内での修理もお到ブいたしかねまず。 

4本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないちのとしまず。 

已本製品を使用中に発生したデータやプ□グラムの消失、または破損についての保証はいたしかねまず。 

6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とずる設備や機器やシステムな 
どへの組み込みや使用は意図されておりません。これ5の用途に本製品を使用され、人身事故、社をの障害などび生じてち興社はいかなる責任ち負いかねまず。 

7. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担とな0まず。 

8. 保話書は再発行いたしませんので、大切に保管してくださし、。 

9. 保話書は日本国内においてのみ有効でず。 


C 特 お） 

•40 mm 大□径スピーカーユニットで迫力の再生が楽しめまず。 
•ノイズの混入を抑制するノイズキャンセルマイクを採用しています。 
•ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します, 
•ソフトイヤーパッドで長時間でも快適に使用できまず。 

•マイクミュート+ボリューム調整び手元スイッチで簡単に行えます。 
•フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。 

• R 0 HS 対応でず。 
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〔対応 機種 T 


マイク入力端子スピーカー出力端子を持つ D 0 S / V パソコン 

《 Apple Macintosh シリー； XI こは対応しません。 

※外部電源マイクび必要な旧 M ThinkPad には対応しておりません。 


♦ち図の矢印のち向に広げすざるとヘッドバンドび巧れる恐れびあります。装着時には必要 
上に広げないでください。 

♦ヘッドホンやマイクのスポンジ部分は長期間の使用、保存によって劣化ずる恐れびありまず。 

また' 指で弓 I っ張ったり、巧の尖ったもので触れなし巧ください。破れる恐れびありまず。 
♦マイクアームの根元部分を回転させるときは、週剰な力を加えないでください。破損や断 
線の恐れびあります。 

参ケーブルやプラグに無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れびあります。 

参はじめか6音量を上げすざないでください。最大音量になっていると突然大きな音び出て 
聴力を損なラ恐れびあります。 

♦ご使用になるときは、音量を大きくしすぎないようにを意してくださし、耳を刺激するよう 
な大きな音量で長時間連続して聞くと聴力を損なラ恐れびあります。 





吕〇06年施行の 「 RoHS 指令」に対応した製品でず。対応の判 
断は脾社昼準に昼づいてお0まず。 RoHS 指令の昼準について 
は EU でち決定されていませんので、対応の可否は変更となる 
可能性びありまず。 


ヘッドホン部 

マイク□ホン部 

共通仕様 

お 式 

ダイナミック型 40 mm (ステレオ） 

お 式 

コンデンサータイプ 

プラグおが 

3.已 mm ステレオ三ニプラグ 

周波数特性 

20〜20,000 Hz 

指 向 性 

双指向性 

ケーブル•重量 

約2.0 m •約12已邑口ードプラグ含む） 

インピーダンス 

32±1已％0 

周波数特性 

100〜10,000 Hz 



最大入力 

100 mW 

インピーダンス 

2.2 KO 





入力感度 

-4 巨±3服 




A 使用上の注意 


コント□—ルスイツチ付を 


ソイスの混入を抑制する 
ソイブキ t ン它ルマイク 


巧力の 40 mm 
大口径ス ピーた一 


35ツトにな y . 
引き出レ等への収納に巧が 


長ち調整巧おな 
へツドア ー A 


販売店 


※記載の社名及び製品名は、一般にを社の商標または登録商標でず。 ※本製品の仕様及びが観は、改良のため予告な < 変更ずることがありまず。 









































